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Zelintes Capitel.
Es kann sich dalier im Folgenden nur um eine gewisse Uebersicht handeln.
Gelten die Zustandsgleiehungen des Virialprincips auch fur Fliissig-keiten oline Riicksicht auf deren Zusaminensetzung aus so heterogenen Molekeln, so sollte nach van der Waals der Drnck proportional der Temperatur sein. Es betragen nun nacli A ma gat's Versuchen, die wohl die ausgedehntesten sind, liber welche die Wissenschaft veriiigt x), fiir je 10° C. die Druckzunahnaen z/j; in Atinospharen fiir
1.-   A e t h e r.
		- --------				|			i
	0 "bis	10 bis	20 l)is	30 bis	40 bis	50 bis	60 bis	70 bis	80 bis   90 bis
	10°	20°	30°	40°	50°	60°	70°	80°	90°       100°
V									1
	Jp								
1,000	100	99	99	97	97	95	96	94	92         92
0,990	105	104	103	101	100	99	98	97	—   ;   —
0,980	108	107	107	105	104	103	102	102	—   ,   __
0,970	112	111	110	109	109	109	106	—	i
0,960	117	115	114	113	114	—	—	—	—       _
						i			
0,950	121	121	119	118	—     ;     —		—	—	—       —
0,940	126	124   1   124		—          —		—    i    —		~~~	—       —
In alien Reihen nimmt  also   die Druckzunahine mit waclisender Temperatur ab, wenn auch freilich nicht sehr bedeutend.
2.   Wasser.
	0 bis	10 "bis	20 bis	30 bis	40 bis	50 bis	60 bis	70 bis	80 bis	90 bis
	10°	20°	30°	40°	500	60°	70°	80°	90° i 100°	
V	____	_____	__ „ ____	_____	_____ , __		._ __ ............		............. ....... ' ___ ....... ..	
	Jp									
10000	2,7	32	58	79	101	123	127	143	155	167
9995	3,3	32	59	79	101	121	130	143	155	—
9985	4,5	33	60	80	102	118	133	145	155	—
9975	5,5	34	61	82	102	120	133	145	156	—
9950	8,5	38	62	84	105	121	134	147	lf>8	__
9925	12	40	65	86	107	122	135	149	•—	—
9900	16	43	67	88	107	125	137	150	— ; _-	
9850	22	49	72	92	112	128	141	—	_ ; _	
9800	29	55	78	96	116	132	—	;  -™  ;  _		
9750	37	61	83	100	128	—	—	— .	— ! ™	
9700	45	67	89	1.07	—	—	—	—	— ; —	
Wasser verhalt sich hiernach ganz anders als Aether; nicht nur •wachst hier der Spannungsunterschied fiir gleiche Temperaturintervalle
*) Annales de cMmie et de physique 1893, Tome 29, p. 514.       30°        40°        50°         00°        70°        80°       90n       100°
